





JANUARY 1, 1954 hd 
FOR UNITED STATES OF AMERICA 


JAN. 1, 1954 NUMERICAL PRICE LIST JAN.1, 1954 


: =< Prices Suggested Are NET 
All Prices Are Subject to to the User. 


Change Without Notice Typographical Errors Subject to 
Price Correction. 





Ail Parts Lists Dated Prior to January 4, 1951 are Subject to a 15% Increase. 


ALBERTSON & COMPANY, Inc. 
SIOUX CITY, IOWA, U. S. A. 








See Page 41. Sioux Resin Bond Abrasive Discs se Pase 41. 
Packed 25 to Carton 
Regular Discs have Standard Fibre Backs. Industrial and Open Coat Discs have heavy Fibre Backs. 
Regular Type Discs are shipped unless otherwise specified. 


ALL TYPE DISCS SAME PRICE EXCEPT DISCS WITH 
CUT OUT SLOTS $1.00 EXTRA PER 100 








Use Catalog Numbers When Order 








914” Diameter, 1/2” or 7/4” Hole 7” Diameter, 1” or 7” Hole 
300 1000 300 —- 1000 
Price Per Per Discs Discs Price Per Per Discs Dises 
Per Disc Box  100Discs Per 100 Per 100 Per Disc Box 100 Discs Per 100 Per 100 
16 Grit .............52 12.85 46.80 44.46 39.78 A. 39 9.60 35.10 32.35 29.84 
| 24 Grit .......... .45 11.10 40.50 38.25 34.43 24 Grit ............ 32 7.85 28.80 27.36 2448 — 
$0. Grit: x.......... 43 10.60 38.70 36.77 32.90 BO GRE cccrcest 32 7.85 28.80 27.36 24.48 
& Ger fatits a.......... 42 10.35 37.80 35.91 32.13 oo. ee | 32 7.85 28.80 27.36 24.48 
ee? RSTIt? @........... 40 9.85 36.00 34.20 30.60 ELS ne .30 7.35 27.00 25.65 22.95 
Oe Site 5........... 39 9.60 35.10 33.35 29.84 et nee .28 6.85 25.20 23.94 21.42 
SO? Grit i........... 97 9.10 » 33.30 -.31.64 28.31 at .27 6.60 24.30 23.09 20.66 
oS 0, 2 5. 7 | 9.10 33.30 31.64 28.31 MP GARE ncncccukd at 6.60 24.30 23.09 20.66 
120 Grit ............ .36 8.85 32.40 30.78 27.54 MIO GaR snk Sh .26 6.35 23.40 22.23 . 19.89 
150) Grit; «.......... .36 8.85 32.40 30.78 27.54 gt ema Be .26 6.35 23.40 22.23 19.89 
Orders to Make 300 or more Quantity may be assorted. Lots of 300 or more—Frt. Prepaid to User. | 
Fe RS TS : 


Page Numbers Refer to General Catalog and Price List (A). 











WZ Number Page Price Number Page Price Number Page Price 
Of SK-1 14 2,50 | T-14 17 2.00 | K-25 14 2.50 
@) SK-Al 14 2.50 | K-15 21 2.25 | R-25 25 .70 
oe «(SKB 14 2.50 | R-15 25 .70 | 26 10A 1.75 
SK-1C 14 2.50 | T-15 17 2.00 | R-26 25 90 
Of 2A 18 15 | R-16 25 80 | 27 10A —-.2.50 
me 5A ig —«.45-'| T-16 172.00 | K-27 21 2.60 
Qa SK-1-H 14 2.50 | 17 8A 2.25 | R-27 25 85 
a = SK-1-G 14 2.50 | K-17 14 2.25 | K-28 14 2.60 
O SK-1-F 14 2.50 | R-17 25 80 | R-28 25 .90 
SK-3 14 2.50 | 18 22 2.50 | 29 24 1.00 
>  sK5 14 2.50 | R-18 25 1.10 | R-29 25 70 
re K-9 14 2,25 | 19 8A 3.45 | 30 11A—-:1.50 
SK-9 14 2.50 | R-19 25 1.00 | A30-B 6 9.05 
R-10 25 .70 } 20 43 65 | R-30 25 80 
eti.4 ° 21 2.25 | R-20 25 1.10 | R-31 25 80 
R-11 25 .70 | 21 43 1.10 | R-32 25 —- 1.00 
R-12 25 70 | K-21 14 2.25 | B-33 15 25 
712 17. 2,00 | R-21 25 1.50 | B-34 15 10 
K-13 14 2.25 | R-22 25 1.00 | 40 11A —-:1.50 
R-13 25 .70 | 23 43 3.30 | R-40 25 90 
T-13 17 —-:2.00 | R-23 25 .70 | R-41 25 80 
R-14 25 .70 | R-24 25 1.00 I T-41 17 —- 2.00 


Form 22—154—5-1-54—-10M. 
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Number Page Price | Number Page Price Number Page Price Number Page Price 
R-50 25 .70 | R-79 25 90 | R-114 25 2.00 | 144-40 9A 72.45 
K-51 14 3.00 | SK-79 14 2.50 | 115 8A 1.65 | 144-41 9A _—2.40 
R-51 25 .90 | T-79 17. 2.00 | K-115 14. 3.20 | 145 9A 1.65 
R-52 25 .70 | R-80 25 1.00 | R-115 95 2.80 | 145-2 9A — 3.30 
K-53 14 3.20 | 81 33 —s- 2.50 | x.116 14 3.40 | 146 9A 1.65 
R-53 25 70 | K-81 21 2.25 | p116 95 1.15 | 147 9A 1.65 
R-54 25 70 | R-81 25 1.15 | ai 04 —-.2.60 | 147-2 9A 3.30 
K-55 14 3.20 | R-82 25 1.15 K-117 14 3. 40 SK-147 14 2.50 
K-56 14 3.40 | K-83 “4 “226 : ; 148 8A 1.65 
R-56 2 90 | R83 95 1,25 | Rell? 25 «70 | 149 9A 1.65 
K-57 14 3.40 | R-84 25 1.25 | G-118 151.75 | 149.2 9A 3.30 
R-57 25 80 | 85 22 1.50 | G-118A 15 25 | 150 9A = 1.35 
K-58 14 3.65 | K-85 91 2,25 | K-118 14 3.65 | T-150 ee 
K-59 14 3.65 | R-85 25 1.25 | R-118 25 1.15 | 151 8A 1.65 
K-60 14 4.00 | K-87 14 2.25 | 119 9A 2.05 | SK-151 14 2.50 
R-60 25 .70 | R-87 25 2.00 | K-119 14 3.65 | T-151 17... 295 
K-61 14 4.00 | r-gs 95 2.80 | K-120 14 4.00 | 152 8A 1.65 
R-61 25 90 | R-89 25 1.50 | 121 8A 50 | T-152 17; 335 
R-62 25 1.15 | R-90 25 1.15 | K-121 14 4,00 | T-153 17 2.25 
K-63 14 4.00 | K-91 14 2.25 | 122 8A 60 | 154 9A = 2.25 
K-64 14 4.50 | R-91 25 90 | K-123 14 4,00 | T-154 17-2 35 
A-65 36 17.00 | R-92 25 1.10 | K-124 14 4,50 | 155 9A 2.10 
A-65-B 36 22.75 | R-93 25 1.25 } 125 43 60 | 156 9A 1.65 
B-65 37 + 6.50 | R-94 25 2.80 | K-125 14 4,50 | 157 9A 1.95 
K-65 14 4.50 | K-95 14 2.50 | R-125 25 1.50 | 158 9A 1.65 
R-65 25 70 | R-95 95 2.50 | K-126 14 4.50 | 159 9A 1.65 
A-66 36 20.50 | 96-1 7A 50 | R-126 25 1.15 | K-164 14 ~—- 2.60 
A-66B 36 27.40 | 96-3 7A 75 | K-127 14 4.50 | 168 9A 2.40 
B-66 30 1.70 | 96-4 7A 1.00 | R-127 25 2.50 | 169 9A _—_—2.40 
K-66 14 4.50 | 96-7 7A 60 | K-128 14 5.50 | K-174 14 2.60 
R-66 25 80 | 96-30 7A 65 | R-128 25 80 | 175 33 =: 12.90 
B-67 30 ~=:1.70 | 96-32 7A .70 | K-129 14 5.50 | 175-A 33 12.90 
K-67 14 4.50 | R-96 25 1.50 | R-131 25 1.25 | 175-PA 33 12.90 
R-67 25 1.10 | K-97 21 2.60 | R-133 25 1.15 | 175-R 33 =: 13.50 
K-68 14 5.50 | R-97 25 1.25 | R-134 25 70 | 178 33 13.50 
R-68 25 70 | K-98 14 2.60 | R-135 25 70 | 178-A 33 13.50 
K-69 14 5.50 | R-98 25 80 | R-136 25 70 | 178-PA 33 13.50 
R-69 25 80 | 99 33 2.90 | R-137 25 1.00 | 178-R 33 13.50 
A-70 37 3.50 | R-99 25 1.60 | T-137 17 2.00 | 181 33 13.50 
R-70 25 80 | R-100 25 1.00 | R-138 25 70 | R-200 25 1.00 
SK-70 14 2.50 | R-101 25 1.25 | T-138 17 2.00 | 225 30 1.70 
SK-70-A 14 2.50 | K-102 14 2.60 | SK-139 14 2.50 | 226 30 1.85 
A-71 37 3.50 | R-102 25 90 | R-139 25 70 | 227 30 1.60 
R-71 25 1.15 | R-103 25 1.00 | T-139 17 2.00 | 228 30 1.50 
SK-71 14 2.50 | 104 4 7.45 | R-140 25 80 | 236 37 6.15 
SK-71A 14 ~=—- 2.50 | K-104 14 2.60 | T-140 17 2.00 | 236-3 37 85 
72 37 3.50 | R-104 25 1.25 | 141-2 9A 3.30 | 236-5 37 55 
R-72 25 1.50 | R-105 25 1.25 | T-141 17 2.00 | 237 37 8.00 
R-73 25 1.10 | K-106 14 2.95 | 142 BA 1.65 | 237-A 37 85 
SK-73 14 2.50 | R-106 25 1.39 | 142-2 8A 3.30 | 237-B 37 45 
74 90 | R-107 295 2.50 | 143 9A 1.65 | E-250 18 4.95 
R-74 25 70 | 108 8A 60 | R-143 25 1.10 | T-250 16 2.00 
75 33 1.75 | R-108 25 1.10 | SK-143 14 2.50 | T-251 16 2.00 
R-75 25 1.50 | 109 8A 60 | 144 8A 1.65 | T-252 16 2.00 
SK-75 14 2.50 | K-109 14 3.00 | 144-00 9A 1.65 | T-253 16 2.00 
T-75 17 2.00 | R-109 25 70 | 144-00-2 8A 3.30 | T-254 16 2.00 
R-76 25 1.10 | 110 8A 1.75 | 144-01 8A 1.65 | 280 35 12.15 
T-76 17. + 2.00 | R-110 25 1.25 | 144-02 8A 1.65 .| E-281 18 4.95 
R-77 25 1.50 | 111 8A 1.30 } 144-03 8A 1.65 | T-281 16 2.00 
T-77 17. +=2.00 | K-111 14 3.00 | 144-07-2 9A 3.30 | T-282 16 2.00 
78-E $3 2.90 | R-111 25 1.25 | 144-14-2 9A 1.90 | T-283 16 2.00 
78-A 33 $3.00 | 112 7 6.60 | 144-18 9A 7.45 | 284 36 2.95 
78-SP 33 2.90 | R-112 25 1.50 } 144-19 8A 2.75 | T-284 16 2.00 
R-78 25 1.25 | K-113 14 3.20 | 144-20 9A 2.40 | T-285 16 2.00 
T-78 17. += 2.00 | R-113 295 2.80 | 144-21 9A 2.20 ‘| 286 36 =—s_- 3.50 


K-79 | 14 2.25 | 114 8A 1.55 | 144-31 9A 2.10 | K-299 14 6.50 
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Page 


Price 
6.50 
6.50 
7.50 
7.50 


Number 
381 
382 
383 
384 
385 


415 
K-415 





Page 


Price Number 
2.20 | 417 
2.20 | K-417 
2.20 | 418 
2.20 | 419 
3.05 419-B 
3.05 | 420 
3.05 | 421 
3.95 | 421-A 
3.95 | G-421 
3.95 | 421-B 
7.50 | K-421 
3.45 | 421-C 


Page 


_ Price 


3.90 
3.00 
8.50 
14.00 


525-9 
K-525 


Price 


8.50 
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E-625 
t Per Pair. 


Page : 


Price 


Number 


G-625 


687-L 
AEX-687 
E-687 


709-E 


Page 


FrFaAanna 


~~ 
> oo Oo 6 9 O OO Oo OO ~I A? UO RO 


co 


nN PO 
“I et me GC OS 


a 


—e mona a aaa A HD mH 


- Price 
5.05 
3.35 
5.00 


14.50 


Number | 


710 

711 

714-D 
715-D 
716-D 
717-E 
718-E 


811-100 
X-811 


812-24 
812-36 
812-60 
812-80 


X-812 
TSB-812 
813 


813-24 
813-36 
813-60 
813-80 


817 

818 

X-819 
X-821 

822 

823 

X-823 
X-825 
X-825A-SP 


a wae 


Page 


23 


18 
18 


° 


- Price 
.05 
.05 

3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
3.50 
4.00 
86.75 


17.50 
2.00 


Number 
X-826 
X-826-A 
827 


1020 
1027 


Page 
18 


17.75 


196.75 
200.00 
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Page 


T-1031 
TSA-1031. 
T-1032 
1061 
1062 
1067 
1068 
1075-4 
1076 
1080 
1080-A 
1080-47 
1080-B 
1090 
1095 
1095-A 
1125 
1184 
1189 
1190 
1190-57 
1192 
1194 
1195 
1200 
1200-16f 
1200-57 


1250-167 
1250-16-Aft 


.. Price 
212.00 
2.25 
2.00 
2.25 
2.25 
2.25 
31.90 





Number 
1335 
1335-78. 
1442-334 
1442-51 
1480 


1525-113 
1529 

1530 

1534 

1535 

1541 
1545-167 
1546-13 
1546-26 
1546-113 
1548 

1550 Morse 
1550 
1550-13 
1550-167 
1550-26 
1550-113 
1553 

1555 
1555-48 
1560 

1560 Morse 
1560-26 
1562-26 
1562-113 
1564 

1575 

1575 Morse 
1575-16F 
1575-26 
1575-113 
1575-1167 
1579 

1580 

1581 

1582 
1582-A 
1582-B 


Page 
31 


Price 


64.00 


Number 
1583 
1583-A 
1585 
1672-BB 
1674-BB-2 
1674-BB-3 
1675-A 
1675-BB 


1703-BB-5 
1705 
1710 
1712 
1713 
1713-G 
1715 
1715-A 
1715-B 
1718-A 
1718-B 
1718-C 
1718-F 
1718-G 
1719 


1778-BB 


_— 


JANUARY 1, 1954 


Page Price 
7A 6.90 
7A 2.30 
29 43.45 
20-13 11.00 
20 30.00 
20 35.00 
20 12.60 
20 131.10 
20 780.00 
18 6.60 
18 6.60 
18 7.60 
20 49.50 
21 86.00 
21 86.00 
21 86.00 
21 . 86.00 
12 46.75 
13 6.60 
13 =11.00 
15 6.60 
13 8.80 
10 3.00 
10 2.90 
1S «13320 
13s: 16.20 
12 GEHTS 
12 49.50 
12 (: Siw 
13. +=25.00 
13 3.00 
13-7 6.60 
13-7. 13.20 
13. = 13.20 
13 2.00 
13 2.00 
13 2.00 
13 3.20 
13 7.50 
13. 56.50 
11 130.05 
11 126.90 
11 180.60 
11 165.45 
11 239.40 
19 137.90 
19 157.05 
19 157.25 
19 176.05 
19 162.95 
11 = §=10.45 
11 103.10 
11 17.50 
11 17.50 
19 261.35 
19 185.10 
11 19.00 
19 172.75 
19 150.60 
10 89.50 
10 89.50 
10 89.50 
10 2.00 
10 2.00 
10 2.00 
11 151.10 
19 111.35 


Number 


1779 
1780 
1780-A 
1781 
1795 
1795-A 
1901 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1914 
1915 
1916 
1928 
1930 
1931 


Page Price 

10 20.00 

10 258.95 

10 258.95 
28.25 

Obsolete 350.00 
Obsolete 2.25 
Obsolete 73.50 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Obsolete 125.00 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
‘Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
Use Quality Line 
33 2.80 

33 2.80 

33 2.80 

33 4.80 

33 2.50 

33 1.35 

33 3.50 

33 L793 

32 92.50 

32 122.00 

33 4.75 

33 4.75 

33 4.15 

33 4.15 

33 4.15 

33 8.35 

33 1.75 

11A 2.00 

32 185.00 

33 6.00 

33 6.00 

32 36.00 

32 59.50 

29 25 

29 35 

8A 3.30 

8A 1.65 

BA 1.65 

8A 1.65 

8A 3.30 

9A 1.65 

9A 3.30 

8A 1.65 

8A 1.65 

8A 1.75 

9A 2.65 

9A 3.30 

1.90 

8A 1.65 

9A 3.30 


Ne eT a ee a ee SN I 
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Number Page Price » Number Page Price Number Page Price | Number Page ~ Price 
14418 9A 7.45 | 16510 11A 13.20 | 18163 9A 3.45 | 22919 9 ~ 6.90 : 
14419 8A 2.75 | 16511 11A 19.55 | 18164 10A 1.50 | 23004 9A 13.20 
14420 9A _—2.40 | 16512 11A 10.95 | 18165 11A 2.50 | 23174 8A 6.60 
14421 9A 2.20 | 16513 11A 12.10 | 18168 10A 1.00 | 23370 13 6.90 
14427 8A 1.65 | 16514 10A 13.25 | 18175 5 45.00 | 23427 7A ‘8.50 
14428 9A = 3.30 | 16515 10A 17.25 | 18176 5 75.00 | 23442 6 10.50 
14432 9A _—2.60 | 16525 10A 10.95 | 18177 9A = 2.25 | 23529 8A «7.70 
14434 8A 1.55 | 16537 11A 25.00 | 18178 8A 2.25 | 23581 43 4:50 
14435 8A 2.10 | 16540 10A 17.25 | 18179 10A 1.00 | 23652 40 4.50 
14436 9A 2.10 | 16553 10A 16.30 | 18180 10A 1.75 | 23704 16 8.25 
14437 8A 1.30 | 16554 10A 15.50 | 18181 10A 1.50 | 23716 9 9.50 
14440 9A 72.45 | 16555 10A 14.70 | 18182 10A 1.50 | 23717 9 11.50 
14441 9A 2.40 | 16556 10A 14.70 | 18350 10A 1.75 | 23718 9 11.50 
14443 9A 1.75 | 16558 11A 14.70 | 18351 10A 2.00 | 23719 9 11.00 
14444 9A 1.65 | 16560 11A 14.70 | 18352 10A 1.00 | 23752 6 12.50 
14445 9A 1.65 | 18000 10A 90 | 18353 8A 2.50 | 23753 6 55.06 
14446 9A 1.65 | 18001+ 1.70 | 18356 11A  ~—_- 2.00 | 24548 13 ~=—. 2.00 
14447 9A 1.65 | 18002 10A 1.50 | 18357 1.50 | 30013 8A 6.60 
14448 9A 3.30 | 18003 10A 1.70 | 18362 10A  =-'1.75 | 31047 19 92.60 
14678 37 1.30 | 18004 10A 1.20 | 18364 11A  —- 2.00 | 31050 19 134.35 
14693 37 90 | 18005 10A 90 | 18365 10A 1.75 
14694 37 1.75 | 18006 11A —«-'1.70 | 18367 10A 1.75 QUALITY LINE 
16008 11A 14.40 | 18007 11A 1.70 | 18368 10A 1.75 | RC-050 44 409.05 
16024 11A 15.55 | 18009 10A .70 | 18369 11A 1.50 | RC-1804 44 6.25 
16026 11A 13.25 | 18011 10A 1.00 | 18505 10A 3.45 | RG-1805 44 84.50 
16028 10A 8.05 | 18012 10A 1.50 | 18507 10A 2.90 | RC-1806 44 74.50 
16057 10A 12.10 abe 10A 1.00 18556 10A 2.30 RC-1807 44 12.00 
16500 ee 10A 1.75 | 18570 9A 10.05 | pasg0g 44 91.00 
18152 10A 1.75 | 18573 10A  -—s-2.90 
16501 10A 10.95 | 18153 11A 1.75 | 18574 10A .. 405 | Ber t82e mie 
16502 10A = 13.25 | 18155 10A 1.00 | 18575 1th °F eee 44 ‘4550 
16503 10A 17.25 | 18157 11A «2.25 | 18578 10A _—2.00 | RC-1865 44 31.25 
16506 10A 8.65 | 18159 9A 3.00 | 18952 33 5.75 | RC-1869 44 46.25 
16507 10A 12.10 | 18161 11A 1.50 | 22576 9 11.50 | RC-1885 44 22.95 
16509 11A 12.10 | 18162 JIA ~~ 2.00 1 22917 9 9.00 | RC-1850 44 45.80 
+ Per Pair 


— G§A ~— 


























REPLACEMENT PARTS FOR SIOUX EQUIPMENT 


Drill Chucks and Keys 


Specify Drill No. and Serial No. 


Chuck Chuck Thread - Jacobs Key Key 
No. Capacity Size No. No. Holder 


1480-26 0-14" 347-24. 7-B 96-7 14269 


Unit used on 1480, Serial 8157 up. 
1495, S Serial 3261 up. 
, Serial 178 up. 
1495, Serial all. 
1495-26 0-1%4" 34-24 1-B 96-1 14269 
. Unit used on 1480, up to esid 8156. . 


1525-26 0-14" %y"-20 7B 96-7.—-:14269 


Unit used on 1500, Serial all. 
r 1525, Serial all. 


1519-26 Ons,” %"-20 30-B 96-30 14269 


Unit used on 1519, Serial all. 
1587, Serial all. 
1517-26 0-34" %”-20 32-B 96-32 14270 
Unit used on 1517, Serial all. 
1541, Serial all. 
; » Serial all. 
1510-26 g-%4” %"-20 33-B 96-32 14270 
Unit used on 1510, Serial all. 
.1513, Serial all. 
1515, Serial all. 
1548, ial all. 
1498, Serial all. 
1546-26 g-'2” 54"-16 33-B 96-32 14270 


ae/ used on 1546, Serial all 
1545, Serial 3197 up. 


1550-26 0-%4” 54"-16 34-B 96-3 14270 
Unit used on 1545, up to Serial 3196. 
1550, Serial all. 
1560-26 %4-54” 54"-16 3-B 96-3 14270 
Unit used on 1552, Serial all. 
1570, Serial all. 
1562-26 ;-34" 54”-16 36-B 96-4 14270 


Unit used on 1562, Serial all. 
1572, Serial all. 


1575-26 34” 347-16 36-B 96-4 14270 


Unit used on 1575, Serial all. 
1578, Serial all. 


Chucks are provided with R. H. threads—to loosen, turn 
left. All chucks used on Sioux Drills are threaded type. 


Insert chuck key in chuck, then with a lead or brass 
hammer give the key a severe blow. 


Morse Taper Sockets for 
Taper Shank Drills 


Fits on spindle of Sioux Electric Drills Nos. 1575, 
1560, 1550, in place of regular chuck. 


No. 1581—No. 1 Morse Taper Socket for % and 
54 in. Nos. 1550, 1560 electric drills. 


No. 1582—No. 2 Morse Taper Socket for /% and 
¥4 in. Nos. 1550, 1560 electric drills. 


No. 1582-A—No. 2 Morse Taper Socket for 34, 7% 
and 1 in. Nos. 1575, 1578, 1579 electric drills. 


No. 1583—No. 3 Morse Taper Socket for 34, 7% 
and 1 in. Nos. 1575, 1578, 1579 electric drills. 


No. 1583-A—No. 3 to 2 Reducing Sleeve. 
No. 1582-B—No. 2 to 1 Reducing Sleeve. 





Valve Face Grinding Machine 


Miscellaneous RECESS 


Belts— 
See Page 8A, 9A, Price List. 


Cords— | 
See Page 8A, 9A, Price List. 


Diamonds— 
See Page 8A, 9A, Price List, also Page 13. 


Grinding Wheels— 
See Page 33 seer also 8A, 9A, Price. List. 


Switches— 
See Page 8A, 9A, Price List. 
Gauges For Nos. 893A and 891A— | 
No. 891A Micrometer Head for Nos, 655, 657. 


No. 893A Micrometer Head Quick Reading, 
Nos. 645, 682. 


No. 901, $$ Gauge Pilot, Ford A. 

No. 902A 1345 Gauge Pilot, Ford V8-85. 
No. 903, +4 Gauge Pilot, Ford Prefect. 
No. 904, .850 Gauge Pilot, Ford V8-60. 
No. 908, 35; Gauge Pilot. 

No. 907, $4 Gauge Pilot. 

No. 908A, 34 Gauge Pilot. 

No. 908B 7 Gauge Pilot. 


No. 23427 Gauge Body for No. 893A, (144 Dia.) 
available in 45°, 2” diameter. Same Price. 


Shields— 
Used on valve stems to prevent the coolant from 
getting into the chuck. 
No. 631-B—Rubber Shields. Set of 3. For Valve 
stems up to 7,” diameter. 
No. 638-B—Rubber Shields. Set of 5. For valve 
stems up to ¢#” diameter. . 


ALIGNER BUSHINGS 


To Grind Valves Longer than Capacity of Floating 
Aligner, Remove Floating Aligner and Use Bush- 
ing as Shown. 


No. 682-4A-160, 7%” Aligner Bushing............. $2.90 
No. 682-4A-161, 4%” Aligner Bushing............. 2.90 
No. 682-4A-162, 3%”, Aligner Bushing.............. 2.90 
No. 682-4A-163, 54” Aligner Bushing.............. 2.90 
No. 682-4B-163, 54” Aligner Bushing......._-.... 5.20 
No. 682-4B-165, 34” Aligner Bushing.............. 5.20 
No. 682-4B-166, 42” Aligner Bushing.............. 5.20 
No. 682-4B-167, 74” Aligner Bushing.............. 5.20 
No. 682-4B-168, 42” Aligner Bushing.............. 5.20 
No. 682-4B-169, 1” Aligner Bushing.............. 5.20 
No. 682-4B-170, 175” Aligner Bushing............ 5.20 
No. 682-4B-171, 14%” Aligner Bushing............ 5.20 
No. 682-4B-172, 144” Aligner Bushing............ 5.20 











hl aa a aa a a 





REPLACEMENT PARTS FOR SIOUX EQUIPMENT 


EXCHANGES 


No. 645—-Exchange Quick Acting Chuck, for Lever 
Operated No. 6454AL Cap. %4” to $4” or 6454AL-C 
Cap. 3%” to 34”........---- Exchange Price $ 75.00 


No. 682—Exchange Quick Acting Chuck, for Lever 
Operated No. 6824ALC Cap. 3%” to 34," 
Exchange Price $ 75.00 


No, 682—Exchange Quick Acting Chuck, for Lever 
peppratce No. 6824BLC Cap. 3°,” to 14” 
' Exchange Price $110.00 


No. 1770—Where Loni speed driving units are now 
required, high speed drivers may be exchanged at 
factory for 1770 or 1770-A slow speed units. 

Exchange Price $ 62.50 


No. 1772—Present dressing Tool may be exchanged 
for No. 1772 Dressing Tool required for 1770 or 
1770-A Drivers...............-.. Exchange Price $ 79.50 


Grinding ‘Wheels should not be operated faster than 
Approximately 6,500 S.F.P.M. for best results. 


SIOUX LUBRICANT 
No. 121—Sioux Flexible Shaft Lubricant, 6 oz. 
No. 122—Sioux Lubricant for Angle Heads, 6 oz. 


No. 109—Sioux Lubricant for Nos. 1490, 1480, 1575, 
1578 and 1579 Electric Drills, 6 oz. can. 


No. 108—Sioux Lubricant for Nos. 1695, 1700, 1705, 
1710, 1712 and 1770 Drivers, and Nos. 1495, 1500, 
1510, 1525, 1537, 1540, 1541, 1485, 1544, 1545, 
1546, 1548, 1550, 1552, 1560, 1562, 1570 and 1572 
Electric Drills, 1901, 1928 Saws. 6 oz. can. 


No. 1207—-Sioux Lubricant for Nos. 1200 and 1201 
Polishers, Nos. 1250, 1255, 1260, 1265 and 1267 
Sanders. 2% oz. can. 


No. 1208—Special Lubricant for Sanders with spiral 
bevel gears. 6 oz. can. 


No. 1208A—Same as 1208. 2 oz. one filling. 


No. 1206-A—3' oz. can, one filling, for 1200 Polisher 
with spiral gears. 
































é-3 heuscd gis sate), Belts Diamonds Grinding Wheels 
Catalog wi —- : 
No. No. i Reve Nowe: Ne.) SFB, Cumck ‘Chuck Fump Grind Right: rie Right maa 
Head Head Shaft _Used Wheel ‘Bnd 
610 Al. x: Mewes noe 110 151 152 119. ~’ Mena 7 81 
(18178) (14410) (14409) (14406) (30013) 
620 Up to None 154 18505. 110 151 152 148 112 None 78E B1 _—sNo. 114 (14494) Belt 
17033 (18178) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) for 25, 40, 50 Cycle 
620 17034to None 17 110 151 152 148 112 None 78E B1 No. 114 (14434) Belt 
20381 (18177) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) for 25, 40, 50 Cycle 
620 . 20382t0 None 27 110 151 152 148 112° None 782 81 No. 114 (14434) Belt 
- §0600 (18353) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) for 25, 40, 50 Cycle 
620  50001Up None 18159 18505 110 151 152 148 112 None’ 78E BI No. 114 (14434) Belt 
(14410) (14409) (14406) (14415) (30013) for 25, 40, 50 Cycle 
622 . All None 19 18505 142- 143 142 112 None 78E 81 
wioo> + (18163) | (14408) (14427) (14408) (14405) (30013) | 
622N All None 18159 18505 144-19 144-01 14402 144-03 112 None 78E 81 
0 “(14419) (14401) | (14402) (14403) (30013) 
645 All None 27 18505  144-00-2 144-01 144.02 144.03 1715 1715  78E 81 
3 : (18353) (14400) (14401) (14402) (14403) (23174) (23174) 
a Gear Driven 
650 Upto None 154 110 1 . 112. None 78E 81 pecify Serial No. 
36000 (18178) (14410) (14437) (30013) aa Fi Catalog N. o. 
630 30001 to None 1718505 110 151 152 —s-:148 112 None_.. 78E 81. 
33993 (18177) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) 
630 33994 Up. None 27 «18505 ~—s«110 151 152 148 112 None 78E BI 
(18353) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) 
655 All None 19 18505 142-2 144 143 142 112 657-361 78E BI 
(18163) (14405) (14427) (14408) (14405) (30013) (23529) 
‘637. AMS" None 19 18505 110 151 152 148 112 657-361 78E 81 No. 14 (14434 Bele 
(18163) (14410) (14409) (14406) (14415) (30013) (23529) for 25, 40, 
660 Up to... ‘None 154 18505 = -:115 111 112. None . 78E 81 No. 110 (14410) Belt 
10000 (18178) (14435) (14437) (30013) for 25, 40, 50 Cycle 
| *Specif Seria! at 
660 10001 to None *154 18505 115 151 152 148 112 None 78E 81 and 
10564 (18178) (14435) (14409) (14406) (14415) (30013) No. 110 tiagto) 9 Belt 
for 25, 40, 50 Cycle 
660 10565 Up None 27 18505 «115 151 152 148 112 None 78E 81 No. 110 (14410) Belt 
18353 14435) (14409) (14406) (14415) (30013 for 25, 40, 50 Cycle 


New Numbers (Where Used) are shown in Parenthesis. 
*Furnish Catalog, Serial and Model Number when ordering parts. 
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REPLACEMENT PARTS FOR SIOUX EQUIPMENT 


~~ Belts Diamonds Grinding Wheels — 




















. Motor . : | pee reer, MES Ree 
Catal Serial Switeh Cord : 
New Ne. RE Ne. Ne, See Cnet ee Spee OR tage parade Remarks 
Head Head Shaft Used Wheel _—‘End | @ 
661 An None 19 18505 117 150 158 159 112 657-361 78E 2&1 z-.- 
| (18163) (14432) (14443) (14446) (14447) (30013) (23529) : No, 119 Belt for 90° 
. { \ ves : 
662 All None 19 18505 117 112 657-361 78E 81 ee yer ese for 
(18163) (14452) (14443) (14446) (14447) (30013) (23529) Nei Bal for es 
663 All None 19 18505 150 7-361 78E 81 for 567 Valves 
(18163) (14452) (14443) (14446) (14447) (30013) #33529) os : 
| : No. 157 Belt for 90° 
664 All None 27 18505 155% 151 None 78E 81 Valves 
(18353) (14436) (14409) (14445) (14415) (30013) : | No. 169 for 667-SP. 
Specify Serial tear. 
: No. 144-16 
682 Up to. _ None 19 18570 144-11-2 149-2 144142 152 1715-A 1715-A 178 181 Duive Skhft te kar. 
{50 (18163) (14411) (14417) (14414) (14406) (23004) (23004) Pulley 
682  151to600 None 19 18570 144-18 144-21 152 1715-A 1715-A 178 181 
(18163) (14418) (14420) (14421) (14406) (23004) _ (23004) 
682 601 Up None 19 18570 144-40 144-41 144-21 150 1715-A 1715-A 178 181 
(18163) (14440) (14441) (14421) (14443) (23004) (23004) 
620-UN Upto 620-516 154 © 145-2 151 None 78E 81 No. 142 Belt 
17035 Incl. (18002) (18178) (14428) (14409) (14406) (14415) (30013) Motor to. Pulley 
620-UN  17034to 620-516 17 © 9145-2 151 148 None 78E 81 No. 142 Belt 
20381 Incl. (18002) (18177) (14428) (14409) (14406) (14415) (30013) Motor to Pulley 
620-UN  20882to 620-516 27 © 145-2 151 148 112 None 78E 81 — No. 142 Belt 
50000 Incl. (18002) (18353 (14428) (14409) (14406) (14415) (30013) Motor to 
620-UN 50001 Up 620-516 18159 * 145-2 151 152 148 112 None 78E 81 No. 142 Bel 
(18002) (14428) (14409) (14406) (14415) (30013) Motor to 
622-UN All 620-516 19 » 141-2 144 143 142 112 None 78E 81 — No. 142 Belt 
(18002) (18163) (14448) (14427) (14408) (14405) (30013) Motor to 
622-N-UN All —-6 20-516. «18159 » 144-07 144-01 14400 147 112 None 78E 81 _—No. 142 Belt 
(18002) (14407) (14401) (14400) (14412) (30013) Motor to Pulley 
623-UN All 620-516 = * * 145-2 151 None 78E 81 No. 142 Belt 
(18002) (14428) (14409) (14406) (14415) (30083) Motor to Pulley 
623-RA All 620-516 * * 145-2 151 112 None 78E 81 No. 145 Belt 
Ee, (18002) (14428) (14409) (14466) (14415) (30013) Motor to Pull 
645,-UN All 620-516 —-18159 ° 144-07 144-01 14400 147 1715-1715 No. 144-31 Belt 
| (18002) (14407) (14401) (14400) (14412) (23174) (23174)  78E 81 Motor to Pulley. 
655-UN All 620-516 19 * 142-2 144 143 112 7-361. 78E 81 No. 142 Belt 
(18002) _(18163) (14405) (14427) (14408) (14405) (30013) (23528) Motor to Pulley 
657-UN Al 620-516 27 * 151 152 148 112 657-361 78E 81 _—No. 142 Belt 
(18002) (18353) (14428) (14409) (14406) (14415) (30013) (23529) Motor to Pulley 
Up to Ser. a5 re 
661-UN *All 662-516 19 ° 147-2 149 158 146 112 657-361 78E Switch 
(18003) (18163) (14412) (14417) (14446) (14444) (30013) (23529) No MD Boe 
Up to Ser. 457 Use 
662-UN *All 662-516 19 . 147-2 «150 158 146 112 657-361 78E 81 Switch. No. 
(18003) (18163) (14412) (14443) (14446) (14444) (30013) (23529) No. 142 Belt 
; Up to Ser. 45 
663-UN ‘All 662-516 19 ’ 147-2 «150 158 146 112 657-361 78E 81 Switch No. 
18003) (18163 14412) (14443) (14446) (14444) (30013) (23529 No. 142 Belt 
+ Per Pair | 


New Numbers (Where Used) are shown in Parenthesis. 
*Furnish Catalog, Serial and Model Number when ordering parts. 
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REPLACEMENT PARTS FOR SIOUX EQUIPMENT 





MOTOR BRUSH NO.+ 


SWITCH NO. 


ARMATURE NO. 


























CATALOG SERIAL NO. CORD 
No. Old New Old New od | New 7 
1001 to 1583 Incl. None 154 18178 * * 1850 

1584 to 2348 Incl. None 17 18177 ad * 18505 

2349 Up None 27 18353 ° ad 18505 

1001 to 1609 Incl. None 154 18178 * * 18505 

1610 to 5999 Incl. None 17 18177 * * 18505 

6000 Up. None 27 18353 * * 18505 

All None 26 18362 * bd 18505 

Up to 1395 Incl. None 154 18178 * bd 18505 

1396 to 1742 Incl. None 17 18177 * * 18505 

1743 Up. None 27 18353 * * 18505 

All None 26 18362 * * 18505 

All None 27 18353 ex * 18505 

All None 27 18353 * * 1080-47 

All 1265-16 18004 1250-57 18350 1185-15 16553 18574 

Up to 109 Inc. 1550-16 18002 1190-57 None 1190-15 16514 18574 

110 Up 1550-16 18002 1250-457 18351 1190-15 16514 18574 

Up - 67 Incl. 1250-16A 18003 1190-57 None 1195-15 16515 18574 

8 Up 1250-16A 18003 1250-457 18351 1195-15 16515 18574 

2 5755 Incl. 1200-16 18011 1200-57 18365 * * 18574 

bd # a oe Incl. 1200-16 18011 1250-57 18350 1200-15 16554 18574 

8 Up 1265-16 18004 1250-57 18350 * * 18574 

“All 1550-16 18002 1250-57 18350 18574 

Up to 2774 Incl. 1200-16 18011 1200-57 18365 1250-15 16540 18574 

0745 to 3678 Incl. 1200-16 18011 1250-57 18350 1250-15 16540 18574 

3679 to 4499 Incl. 1545-16 18013. 1250-57 18350 1250-15 16540 18574 

4500 to 4558 Incl. 1250-16 18012 1250-57 18350 18574 
4559 to 7000 Incl. 1550-16 18002 1250-57 18350 18574 © 

7001 to 8500 Incl. 1250-16A 18003 1250-57 18350 1250-415 16503 18574 

8501 Up 1250-16A 18003 1250-457 18351 1250-415 16503 18574 

Up to 1345 Incl. 1250-16 18012 1250-57 18350 18574 

1346 Up 1550-16 18002 1250-57 18350 18574 

Up to 4904 Incl. 1200-16 18011 1250-57 18350 1260-15 16555 18574 

_ 4905 Up 1265-16 18004 1250-57 18350 1260-15 16555 18574 

Up to 6278 Incl. 1200-16 18011 1200-57 18365 1265-15 16555 18574 

6279 to 12410 Incl. 1265-16 18004 1250-57 18350 1265-15 16555 18574 

12411 Up 1265-16 18004 1250-57 18350 * * 18574 

All 1550-16 18002 1250-57 18350 1267-415 16502 18574 

All 1265-16 18004 1250-57 18350 * * 18574 

Up to 1497 Incl. 1295-88 None 1200-57 18365 1295-15 16057 18574 

1498 Up 1295-88 None 1250-57 18350 1295-15 16057 18574 

All None None 1335-78 None 18507 

All 18009 18168 16028 18578 

‘Up to 192 Incl. 1480-16 18000 1480-13 18180 18556 

193 to 230 Incl. 1480-16 18000 1490-13 18181 18556 

231 to 13999 Incl. 1480-16 18000 1480-13 18180 18556 

14000 Up 1480-16 18000 1480-113 18150 1480-315 16500 18556 

All 1480-16 18000 1480-13 18180 18556 

All 1495-16 18005 18164 18164 16506 18556 

Up to 1976 Incl. 1480-16 18000 1490-13 18181 18556 

1977 Up 1480-16 18000 1480-13 18180 7 18556 

Up to 2000 a 1495-16 18005 1495-13 18179 1495-15 16506 18556 

2001 to 100000 Incl. 1495-16 18005 1495-13A 18352 1495-15 16506 18556 

100001 Up 1495-16 18005 18155 18155 1495-15 16506 18556 
All 1265-16 18004 1525-13 18368 16525 18556 

Up to 2374 Incl. 1200-16 18011 1500-13 » 18182 18573 

2375 to 4776 Incl. 1200-16 18011 1525-13 18368 * * 18573 

4777 Up 1265-16 18004 1525-13 18368 * * 18573 

Up to 425 Incl. 1480-16 18000 1480-13 18180 18556 

426 Up 1480-16 18000 1480-113 18150 18556 

All 1265-16 —18004 1546-113 18153 1510-115 16507 18573 

Up to 75 Incl. 1265-16 18004 1546-13 18367 1513-15 16556 18573 

76 Up 1265-16 18004 1546-113 18153 1513-15 16556 18573 

Up to 150 Incl. 1200-16 18011 1546-13 18367 1515-15 16556 18573 

151 Up 1265-16 18004 1546-113 18153 1515-15 16556 18573 

All 1265-16 18004 1546-113 18153 ad * 18573 

All 1265-16 18004 1546-113 18153 e bd ' 18573 

Up to 2201 Incl. 1200-16 18011 1500-13 18182 18573 

2902 to 4590 Incl. 1200-16 18011 1525-13 18368 18573 

4591 to 5700 Incl. 1265-16 18004 1525-13 18368 1525-15 16501 18573 

5701 Up 1265-16 18004 1525-113 18152 1525-115 16501 18573 

Up to 268 Incl. 1200-16 18011 1525-13 18368 1532-15 16556 18573 

269 Up 1265-16 18004 1525-13 18368 1532-15 16556 18573 

Up to 224 Incl. 1200-16 18011 1525-13 18368 1537-15 16556 18573 

225 to 750 Incl. 1265-16 18004 1525-13 18368 1537-15 16556 18573 

751 Up 1265-16 18004 1525-113 18152 ad bad 18573 

Up to 666 Incl. 1200-16 18011 1500-13 18182 18573 

+ Per Pair. ‘ 


*Note: Must have Catalog, Model and Serial Numbers. 
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CATALOG 
No. 








SERIAL NO. 


667 Up 
Up to 477 Incl. 
478 to 1200 Incl. 
1201 Up 
All 


Up to 1040 Incl. 
1041 Up 
All 


Up to 5599 Incl. 


5600 to 8500 Incl. 


8501 Up 
Up to 7115 Incl. 


7116 to 10500 Incl. 


10501 Up 
Up to 4599 Incl. 


5500 to 7501 Incl. 


7502 Up 
Up to 450 a 
451 U 


p 
Up to 4499 Incl. 


4500 to 5500 Incl. 


5501 Up 
Up to 350 Incl. 
351 Up 
Up to 1999 Incl. 


2000 to 2750 Incl. 
2751 U 


Up to 50 fia 
51 Up 
Up to 10761 Incl. 


10762 to 10779 Incl. 


Up to 499 Incl. 
500 to 518 Incl. 


Up to 146 Incl. 
147 to 1005 Incl. 
1006 Up 
Up to 1424 Incl. 


1425 to 1931 Incl. 
1932 to 1950 Incl. 
1951 to 2001 Incl. 
2002 to 2018 Incl. 
2019 to 7386 Incl. 
7387 to 8000 Incl. 


8001 Up 
Up to 399 a 
400 to 850 Incl. 
851 Up 
Up to 7933 Incl. 


7934 to 11000 Incl. 


11001 to 600,000 
600000 Up 
Up to 243 Incl. 
244 to 291 Incl. 
292 Up 
All 
All-1250-16A 
All-1250-16A 
* 


All 


Up to 49999 Incl. 


50031 Up 
All 


All 
Up to 2300 Incl. 
2301 Up 
* 


Old 


1200-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1550-16 
1200-16 
1200-16 
1545-16 
1545-16 
1550-16 
1550-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1545-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1545-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1545-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1550-16 
1575-16 
1575-116 
1575-116 
1575-16 
1575-116 
1575-16 
1575-116 
1575-116 
1265-16 
1265-16 
1265-16 
1265-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1200-16 
1200-16 
1200-16 
1200-16 
1200-16 
1200-16 
1200-16 
1265-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1265-16 
1200-16 
1265-16 
1265-16 
1265-16 
1250-16A 
1250-16A 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 


New 


18011 
18011 
18004 
18004 
18002 
18011 
18011 
18013 
18013 
18002 
18002 
18011 
18004 
18004 
18013 
18002 
18002 
18002 
18002 
18013 
18002 
18002 
18002 
18002 
18013 
18002 
18002 
18002 
18002 
18006 
18007 
18007 
18006 
18007 
18006 
18007 
18007 
18004 
18004 
18004 
18004 
18011 
18004 
18004 
18011 
18011 
18011 
18011 
18011 
18011 
18011 
18004 
18011 
18004 
18004 
18011 
18004 
18004 
18004 
18011 
18004 
18004 
18004 
18003 
18003 





SWITCH NO. 

Old New 
1525-13 18368 
1525-13 | 18368 
1525-13 | 18368 
1525-113 18152 
1546-13 18367 
1500-13 | 18182 
1525-13 18368 
1550-13 18364 
1546-13 18367 
1546-13 18367 
1546-113 18153 
1525-13 18368 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1550-13 18364 
1550-13 18364 
1550-113 18157 
1546-13 18367 
1546-113 18153 
1550-13 18364 
1550-13 18364 
1550-113 18157 
1546-13 18367 
1562-113 None 
1550-13 18364 
1550-13 18364 
1550-113 18157 
1546-13 18367 
1562-113 None 
1550-13 18364 
1575-113 18356 
1575-113 18356 
1550-13 18364 
1575-113 18356 
1550-13 18364. 
1575-113 18356 
1575-113 18356 
1250-457 18351 
1525-113 18152 
1525-113 18152 
1525-113 18152 
1525-13 18368 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1500-13 18182 
1525-13 18368 
1500-13 18182 
1525-13 18368 
1500-13 18182 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1525-113 18152 
1525-13 18368 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1525-13 18368 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1525-113 18152 
1525-13 18368 
1525-13 18368 
1525-113 18152 
1525-113 18152 

18165 18165 

18165 18165 
fe 

1250-457 18351 

97 18353 
1250-457 18351 

27 18353 

2048 18162 

30 18161 

40. 18369 


+ 


REPLACEMENT PARTS FOR SIOUX EQUIPMENT 


MOTOR BRUSH NO.+ 


ARMATURE NO. 


Old 


1541-15 
1541-15 


1542-15 


1546-115 
1546-315 
1548-15 
1548-15 


1550-115 
1550-215 
1592-15 


* 


1560-115 
1560-215 
1562-15 
1562-215 


1570-115 
1570-215 
1572-15 
1572-215 


1575-315 


1575-315 - 
= 


1684-15 
1690-115 
1692-115 
1693-115 
1695-115 
1695-115 
1695-115 


1700-115 


1705-115 
1710-15 
1710-15 


1712-15 
1712-15 


*Note: Must have Catalog, Model and Serial Numbers. 
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COMPLETE FACTORY REBUILDING SERVICE 


Tools rebuilt and refinished in our factory carry the same implied warranty as new units. 
Our factory policy is to make no partial repairs, but in all cases to rebuild into new or equal 
condition. Parts that are badly worn or test too weak for ordinary service are always renewed. 


AUTHORIZED SIOUX SERVICE STATIONS 


The Authorized Sioux Service Stations listed below use only Genuine Sioux Parts. They are 
equipped with factory jigs and fixtures and workmen are factory trained. They render 
warranty services and are so located that they are no more than 12 hours from any locality 
in the United States. Satisfaction guaranteed. i 


ATLANTA; GEORGIA, 428 Luckie Street N.W..2........2.-2.:-<s0sc-ss-0-ocseeceessseeesecessvereeeneceesnceseenees Tool Service Co.. 


BIRMINGHAM, ALABAMA, 23rd Street and Avenue B..........-..... ......---«Birmingham Electric Battery Co. 
BOSTON, MASSA@HUSETTS, 210-Needham Street ..........--.--.---:--s0eesseesseeseseeteeeeeneeseeeereee W. J. Connell Co. 
CHICAGO, ILLINOIS, 835 W. Washington Bi CEL. t: 5 ROORI |: wondacp MASEL nice Master Electric Service Co. 
CINCINNATI AaOTRIO): feo l SidnGy: Ave..i ip 6255-2... 5008 i.-.---.-- ase edebsaons-n0e- Electric Motor Service Co. 
CLEVELAND, OHIO, 2034. Euclid Ave............... oe Th RE 6 Electric Sweeper Service Co. 
COLUMBUS 3, OHIO, 1201 Christopher Stee 128008 || erect! 250.4 B. R. Shoemaker & Son 
DALLAS, TEXAS, 2293 OochmerceBireet f1)-500! |) 28008). ateeeer | Pearsol Appliance Co. 
DENVER, COLORADO;1570 Graves... f) i202)... c008i..abietes... Rocky Mountain Electric Co. 
DETROIT, MICHIGAN, 8930 Tireman Avenue...............22020-.20.020-0-000veseceseeeeeeeeeee A and E Tool Service Co. 
GREENSBORO, NORTH CAROLINA, 1421 Battle Ground Avenue.........-0..-.-----0s00e---00--- Starr Electric Co. 
HOUSTON, TEXAS, 1205 Smith Street..2..2....22..0.20.0-..cceeeececcecceeeeceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeees Miller-Wahlberg Co., Inc. 
KANSAS CITY 8, MISSOURI, 1615 Oak Street... 2.2.222c0cccceeeee eee ecee eee Becker-Florence Electric Co. 
LOS ANGELES, CALIFORNIA,8726 W. Venice Blvd).............:...-.2..--0-0-0000+0-- Electric Appliance Service Corp. 
LOUISVILLE 4, KENTUCKY, 757 Logan Street...............2.-.--..-..1--ceseesseceeeeeesneoes Electric Tool Service Corp. 
MEMPHIS 4, TENNESSEE, 1314 Madison Avenue....¢:.............-.-.-0---0+0s010+seee-seeeeeee Parker Electric Company 
MIAMI, FLORIDA, 151 N. W. 24th Street ..2...0000.00000cceeccecccteeeceeeeeteceeeeeeeeeceeees Peninsular Armature Works 
MILWAUKEE, WISC., 1316 No. 12th Lane................... SAS EDEL -~s---b-<rsh bof biRebeoneh Industrial Electric Motor Co. 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA, 3031 Hennepin Ayenue............-...---.-.-ce-c2-00--0te0eeeeeeeeeees Uptown Electric Co. 
NASHVILLE, TENNESSEE, 120 15th Avenue North. -c--cccccccccccsesesteeeeeeeseesseee Chas. M. Stone Co. 
NEW ORLEANS 13, LOUISIANA, 1517 Calliope Street....22......2-....2.-ceccscecececeseeeeeeceeteeeeeseeeueees Bill Dreis, Inc. 
NEW YORK, NEW YORK, 361 W. 42nd Street. ...2.....2.222......22.--cc:cecceeeeseceeeeeeeeeo Electra-Craft Appliance Co. 
PHILADELPHIA 33, PENNSYLVANIA, 2315 N. 11th Street........................ J. J. Smith Electric Motor Co. 
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, 1919 Chateau Street .........0.0.0..cccccceseceeeeoeees Snyder Electric Company 
SAN DIEGO, CALIFORNIA, 302 17th Street....2..0...20.0000.0.002ccececeececeeeeeeeeeeee Electric Appliance Service Corp. 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, 1434 Howard Street.....................20-20+--- Electric Appliance Service Corp. 
SCHENECTADY, N. Y., 108 Henry Street... 2.5... cecace ens enneenncesensence ce senses Barrett Electric Service, Inc. 
SEATTLE, WASHINGTON, 2719 1st Avenue South.....0.....0.0.....0.20.020.000ce-eeeeeeee=- Pacific Magneto Company 
ST. LOUIS 3, MISSOURI, 2942 Locust Boulevard. ..............2..2..22--:csscesseceeseoeees Gerlach Electric Service Co. 
SHREVEPORT, LOUISIANA, 800 Spring Street.............................. Shreveport Armature & Electric Works 
eee, OR LATICIEA, 1712 Bast. toth Street..cn.......6 02520 i ee oe H. L. Moss Co. 
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